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Carta de fecha 9 de octubre de 2006 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General 

Tengo el honor de transmitirle la comunicacion adjunta, de fecha 4 de octubre 
de 2006, que he recibido del Director General del Organismo Intemacional de 
Energia Atomica. 

Le agradeceria tuviera a bien senalarla a la atencion de los miembros del 
Consejo de Seguridad. 


( Firmado ) Kofi A. Annan 
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Anexo 


Carta de fecha 4 de octubre de 2006 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Director General del 
Organismo Internacional de Energla Atomica 

En el parrafo 16 de su resolucion 1051 (1996), el Consejo de Seguridad pidio 
al Director General del Organismo Internacional de Energia Atomica (OIEA) que le 
presentase cada seis meses informes consolidados, a partir del 11 de abril de 1996, 
sobre las actividades de verificacion del OIEA en el Iraq, de conformidad con los 
parrafos 12 y 13 de la resolucion 687 (1991) del Consejo y resoluciones conexas. 

Desde el 17 de marzo de 2003, el OIEA no ha podido llevar a cabo su mandate 
en el Iraq con arreglo a lo dispuesto en la resolucion 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad y resoluciones conexas. 

Durante el periodo que abarca el presente informe, se han seguido obteniendo 
y analizando sistematicamente imagenes por satelite de los lugares mas importantes. 

Se ha impartido formacion sobre contabilidad y control de materiales 
nucleares a personal de la Direccion Nacional de Vigilancia del Iraq, recientemente 
establecida. 

Le agradeceria tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad. 


( Firmado ) Mohamed El Baradei 
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